CAZADOR NOCTURNO 

Diagramaspor Diego Quevedo,basadoen el CP delNight Hunter, opus 469 de Robert J. Lang. 
Copyright ©2006. All Rights Reserved. 
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4. Plegar una Base Bomba deAgua 




Desdoblar y repetir de 7 a 9 en el lugar indicado 


10- Realizarunhundirnientoabierto. 


12. Realizar Un pliegue aplastado (squash fold) 


13. Pasointermediosimplificandolineas 


14. Pliegueaplastadoterminado 
(squash fold finished) 


| i i 

\i I i> 


16. Doblarcomoseindica 
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43. RealizarunHundimientoabierto 


44. Cambiardesitio lasecdoninteriorsenalada 



46 Cambiarelpuntodevistay 
abrir toda la seccion. 


47. Plegar los valles y los montes como se indica. 







66 . 


69. Plegarcomoseindica 



70. 



Marcar las lineas indicadas, 
con una inclinacion de 67.5° 
con respecto a la horizontal. 
Primero marque 45° y luego si 
los 67.5°.. ..45/2). 


ZOOM 



7i- zoom 



74 . Pliegues escalonados 

o Crimps para comenzar 75. 

a curvar la cabeza. 






Plegaren montana como se indica, 
al tiempo que se bajan las capas 
correspondientes al cuerpo. 



79. 







